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(Sin corregir) 


PRESIDE: Señor Representante Daniel Radío. 


MIEMBROS: Señores Representantes Daniel Bianchi, Antonio Chiesa Bruno, Berta Sanseverino y 
Alvaro Vega Llanes. 


SEÑOR PRESIDENTE (Radío).- Habiendo número, está abierta la reunión. 


Hay dos o tres proyectos cuyo trámite me parece que debemos agilitar. Uno es el del señor Diputado Javier 
García, sobre alimentación saludable, que presentó la semana pasada en la Comisión, y debemos resolver a 
qué instituciones vamos a consultar al respecto. 


Otro proyecto sobre el que parece haber consenso es el referido a donación y transplante de células, órganos 
y tejidos. 


Por otra parte, la semana pasada recibimos a representantes de los fisioterapeutas, que presentaron un 
anteproyecto sobre la colegiación de su profesión. Debemos analizar si el texto es viable como para poder 
darle estado parlamentario -tal vez con la firma de todos- y elaborar un listado de gente a la que consultar al 
respecto. 


SEÑOR BIANCHI.- Yo me ofrezco a estudiar el anteproyecto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando estuvieron los fisioterapeutas les pregunté si tenían muchas 
diferencias con el proyecto de colegiación médica y dijeron que, en principio, no. Tenían una diferencia 
que me parece que dijeron al pasar que era una mejora y yo no estoy seguro de que sea así. Ven como 
una cuestión de ética el hecho de que el Consejo Directivo lo designe todo el mundo por votación. No 
tengo ninguna idea a priori al respecto, pero me parece que hay que pensarlo. 


SEÑORA SANSEVERINO.- Estoy de acuerdo con que avancemos en algunos de los proyectos y me 
gustaría que dedicáramos una de las dos sesiones de la semana próxima a estudiar exclusivamente el 
proyecto relativo a las técnicas de reproducción asistida, en caso de que haya habido avances en las 
distintas bancadas al respecto. Hace ya mucho tiempo recibimos al señor Diputado Lacalle Pou, quien 
nos presentó su proyecto. Además, yo he recibido a varias parejas que dan a este proyecto de ley una 
importancia mayor. Yo les aclaré el hecho de que, más allá de su aprobación en la Cámara de 
Diputados, todavía falta el trámite en el Senado y luego requiere de una serie de etapas de 
implementación. Hay que manejar los plazos con cierta paciencia, pero me parece que también 
tenemos que resolver, porque, como siempre decimos, se están aplicando las técnicas de reproducción 
asistida y nosotros tenemos que generar un marco legal tanto de garantías como de posibilidades de 
financiamiento, para que sea más equitativo el acceso a esas técnicas y que no solamente puedan 
usarlas las parejas que están en una situación económica relativamente cómoda. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Comparto totalmente lo que dice la señora Diputada. 

(Diálogos) 

——- Si los miembros de la Comisión están de acuerdo, dedicaremos la sesión del martes próximo a tratar 
exclusivamente el proyecto sobre reproducción asistida, teniendo en cuenta las nuevas contribuciones de la 


señora Diputada Sanseverino, el aporte de la asesoría técnica y el trabajo que hizo el señor Diputado Vega 
Llanes. 


SEÑOR VEGA LLANES.- Propongo que tratemos ahora el proyecto relativo a donación y transplante 
de células, órganos y tejidos, puesto que se trata simplemente de una modificación a una ley anterior y 
ya fue aprobado por el Senado. 


SEÑORA SANSEVERINO.- ¿Cómo fue la votación en el Senado? 
SEÑOR PRESIDENTE.- Me informa Secretaría que fue prácticamente por unanimidad. 
(Diálogos) 


——- Según lo acordado, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Donación y transplante de células, 
órganos y tejidos. (Modificación de la Ley_N* 14.005)". 


En discusión. 

Léase el proyecto. 

(Se lee) 

——— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en bloque. 
(Se vota) 


——— Cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo al señor Diputado Bianchi como miembro informante. 


Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 


(Se vota) 

——— Cuatro en cinco: AFIRMATIVA. 

La Mesa informa que la Carpeta N” 3364 de 2009 ha sido desarchivada. Este proyecto relativo a la obtención 
y utilización de las células y tejidos humanos quedó por el camino, pero está vinculado con la misma 
temática. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el anexo de la Carpeta. 


(Se vota) 


——— Cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 


SEÑORA SANSEVERINO.- Solicito que se adelante la hora de comienzo de la sesión del martes 
próximo si llegara a haber sesión extraordinaria. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá. 


No habiendo más temas a tratar, se levanta la reunión. 


Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 


